inzynier mierniczy: 


po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zmarł 
w Ząbkowicach Śląskich dnia 20 kwietnia 1949 r. przeżywszy lat 63. 


Obrzęd pogrzebowy. odbędzie się w Lublinie, o czym 


zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu 


Syn i Rodzina. 
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